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نادي خورفكان للمعاقين 
KHORFAKKAN CLUB FOR THE DISABLED‏ 


سهادة سكر 


يتقدم مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين 
بخالص الشكر والتقدير إلى 


خالد راشد عبيد الشامسي 


للمشاركة في محاضرة توعيوية بعنوان 


( آفة المخدرات ) 
والتي أقيمت يوم الأربعاء 3/3/2021 


مع تمنياتنا بمزيد من التقدم والنجاح 


دت.عبدالرزاق أحمد بني رسيد 
رئيس مجلس الددارة 





